Fig. 28.25 - PHILIPS - Modd. 571A e 572A. — Montaggio fnni- 
cella scala. 

Questi due modelli sono provvisfi di ben sei funicelle, 
la cui corsa e illusfrafa in figura. Le sei funicelle sono in¬ 
dicafe con le leflere da B a H. La lunghezza di ciascuna 
di esse £ la seguente: 

B) lunga 178 millimefri; 

C) lunga 216 millimefri; 

QZ 

DJ lunga 130 piu 10 millimefri; 

E) lunga 770 millimefri; 

F) lunga 589 millimefri; 

G) lunga 1 026 millimefri; 

H) lunga 707 millimefri. 




